1847. 


DRENTSCHE 


Vrijdag, den 


GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie DRENTHE, 
brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat de 
Drentsche Hoofdvaart tusschen Assen en Meppel, ter 
uitvoering van eenige herstellingen aan dat Kanaal en 
ean eenige daartoe behoorende werken, van af den 
10 Julij aanstaande en tot nadere order voor 
de scheepvaart zal zijn gesloten. 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 

DE VOS VAN STEENWIJK. 

Ter ordonnantie van Dezelve, 

W. H. [lorstape, Ja, 

De Gouverneur der Provincie DREATHE, 
brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat, in- 
gevolge art, 14 der instructie voor de Betaalmeesters;, 
vastgesteld bĳ Koninklijk besluit van 1 Mei 1847 no. 
76, te rekenen van 1°. Julij aanstaande, alleen 
de betaalsrollen voor fenstoenen , gedurende drie 
maanden, met inbegrip van de maand waarin zezijn 
gedagteekend , ten behoeve der betrokken personen 
bij de Betaalmeesters zullen geopend blijven; doch 
dat alle andere betaalsrollen, als: wegens Tracte- 
menten, Abonnementen, Lijfrenten, rente van 
Borgtogten en verdere waste posten, met den laat- 
sten dag der maand, in welke die stukken bij den 
Betaalmeester zijn ingekomen, finaal zullen worden 
afgesloten , en alzoo voor ieder onbetaalde post eene 
nieuwe betaalbaarstelling zal behooren te geschieden, 
die noodwendig met aanmerkelijke vertraging in de 
betaling moet gepaard gaan en waartegen de belang- 
hebbenden worden gewaarschuwd , met aanbeveling 
om het han aankomende tijdig intevorderen, 

Assen , De Gouverneur voornoemd, 
3 Junij J847. DE VOS vAN STEENWIJK. 
Nederland. 

ZM heeft bepaald, dat de Gedept. Staten der on- 
derscheiden prorincien dadelijk nadat de provinciale 
begrootingen van inkomsten en uitgaven door ZM, zijn 
goedgekeurd , dezelve openbaar zullen maken door 
voorlegging ter provinciale griffie, met vrijlating om 
aan dezelve door dagbladen en de provinciale bladen of 
op andere wijze nog meer openbaarheid te geven. 

De Gouverneur van Overijssel zal, na zijn ontslag 
als zoodanig, zitting nemen in den Raad van State. 

De uitgeefster der Wlissinger Courant, die door 
't hof van Zeeland en dat van N.Braband schuldig 
verklaard was aan hoon tegen de Tweede Kamer der 
Staten Generaal, is door den Hoogen Raad vrijgespra- 
ken, op grond dat eene beleedigende uitdrakking, 
gerigt tegen de meeste leden van dat collegie, regtens 
niet kan gezegd worden te zijn toegevoegd aan ’t ge- 
heele ligchaam, 


De regtbank te ’s age heeft den schrijver van °t 


Assen , 
29 Junij J847, 





weekblad dsmodée, die aangeklaagd was als hebbende 
ZM. gehoond , vrijgesproken, op grond dat hij bloot 
geschreven had, dat hij persoonlijk den Koning niet 
hoogachtte, en zulks geen hoon uitmaakt, 

Den 28 is de 2de jager aangekomen met 863 ton 
haring; bĳ zijn vertrek, den 19 jl,, was er weinig of 
geen haring onder de vloot en dus de vangst niet ruim, 

Onder de menigvuldige bezoekers, die dagelijks naar 
de Tentoonstelling van Nijverheid te Utrecht (welke 
nog eenige dagen verlengd wordt) stroomen en wier 
aantal zondag jl. alleen op 2000 wordt geschat, werden 
dien dag ook opgemerkt de hr Zd. Renard, afge- 
vaardigde der Kamer van Koophandel te Parijs, en 
de viceconsul van Frankrijk te Amsterdam. Den 30 
is de tentoonstelling vereerd met een officieel bezoek 
van Gouverneur en Gedept. Staten van Z.Holland. 

Uit Leeuwarden, dd, 30 Junij, wordt gemeld, dat 
volgens de laatst ontvangen berigten; in Friesland alles 
tot de orde teruggekeerd is, en dat volgens eene zoo 
even aldaar ontvangene tijding, de drie engelsche 
sloombooten te Harlingen binnengekomen zijn om we= 
der boter, kaas en vee te laden. 

Te Steenwijk is snachts van 29-30, tusschen 1 en 
half 2 vre, de runmolen der Heeren J. en M, Mees- 
ters door brand geheel vernield, Door de werkzaam= 
heid van Steenwijks ingezetenen en schutterij zijn de 
aangrenzende gebouwen en eekschuren bewaard ge= 
bleven. Bij westen- in plaats van noordenwind zou- 
den de gevolgen onberekenbaar geweest zijn. De oor« 
zaak van den brand is onbekend. 

Den 30 is te Aumsterdam de gewoone jaarlijksche 
vergadering gehouden der Nederl. Rijnspoorwegmaat- 
schappij. Er was daar vertegenwoordigd een aantal 
aandeelen uitbrengende 1552 slemmen, waaronder on= 


gevter 45,000 aandeelen, uitbrengende 1490 stemmen, 


voor rekening van Engelsche aandeelhouders. De 
balans sluit weer met een te kort, doch kleiner dan 
't vorige jaar. De vergadering werd tot 10 Aug. ek. 
verdaagd , en ’t hoofdbestuur uitgenoodigd om al ’t 
mogelijke te doen ter bevordering der voortzetting 
van den rijnspoorweg naar Rotterdam en naar Pruis- 
sen, en om bij ’t mislukken dier pogingen den 10 
Aug. krachtige maatregelen aan de vergadering voor- 
testellen, De Engelsche aandeelhouders wilden van 
geen langeren termijn hooren en dreigden hunne ka- 
pitalen terug te trekken. 

De Gouverneur van Z.ilolland heeft aan de plaat- 
selijke besturen als doelmatig en minder kostbaar aan» 
bevolen eene nieuwe soort van brandspuiten, vervaar= 
digd door 47. Belder en Co. te Amsterdam; dezelve 
kosten f 250. 

Sedert eene maand komen degelijks 12, 14 a 1G 


belgische soldaten , alsook vele jongelieden uit Oost- 
en West-Vlaanderen, die om gebrek aan werk en brood 
hun land verlaten, te Vlissingen dienst nemen bij onze 
koloniale troepen. 

Assen, 28 Junij. De stedelijke Raad heeft heden, 
uit aanmerking van de buitengewone duurte van het 
roggebrood, bepaald, dat het roggebrood verkrijgbaar 
zal zijn tegen 10 cent per pond voor de arbeidende 
klasse, zullende eene door HI. Burgemeester en Wet- 
houders te benoemene commissie in den gemoede be- 
oordeelen, wie in die termen vallen; het stedelijk Be- 
stuur zal het ontbrekende aanvullen uit stads fondsen, 
en die maatregel zal ophouden met 81 Julij, 

Assen, 30 Junij. De Arrondissements-Regtbank 
te Assen heeft heden S. S. Bakker, broodbakker te 
Zuidlaren, ontslagen van alle regtsrervolging met ver« 
klaring dat het feit noch misdaad noch wanbedrijf 
poch overtreding daarstelt, wegens de aanklagte 
door het O.M. tegen hem ingesteld over het verkoo- 
pen van het roggebrood boren de zetting, en zulks 
op grond dat het koninklijk besluit van 15 April 
1843 SB. n°. 18 (gewoonlijk de grondwet in materie 
van broodzetting genoemd) niet verbindend is, als 
zijnde het onderwerp der broodzetting geene » inaat- 
regel van inwendig Bestuur” en alleen vatbaar om bij 
wetgeving te worden geregeld. 

Deze uitspraak is zeer merkwaardig. Reeds in deel 
3, pag. 237 van den Zrjdgenoot werd de ongrond- 
wettigheid van dat besluit betoogd, en in 1844 werd 
de beslissing van den Hoogen Raad bepaaldelijk over 
deze questie ingeroepen in een geral waarin een bak- 
ker te Montfoort aan politie-beambten had geweigerd 
de weging van het in zijnen winkel voorhanden brood, 

De Hooge Raad heeft echter bij arrest van 18 Junij 
1844, verklaard »dat het besluit van 15 April 1843 
(SB. n° 13) waarbij in het algemeen belang voorschriften 
worden gegeven ,.ten einde zooreel mogelijk bedrog 
omtrent de hoedanigheid en het gewigt van het ver- 
kocht wordende brood tegentegaan, buiten twijfel is 
een maatregel of een reglement van algemeen bestuur, 
hoedanig de koning, volgens art. 72 der grondwet, 
in verbend met art, 1 der wet van den 6 Maart 1818, 
na den Raad van State gehoord te hebben, bevoegd 
ìs daartestellen, en dat noch bij de Grondwet, noch 
bij eenige wet wordt voorgeschreven dat dusdanige 
verordening, om verbindende kracht te bezitten, moet 
zijn een uitvloeisel van eene wet, of bestemd zijn om 
de uitvoering eener wet te verzekeren, en dat door 
de toepassing van dit besluit alzoo geene schending 
van de Grondwet heeft plaats gehad,” 

Een enkel arrest van den Hoogen Raad echter ves- 
tigt geene jurisprudentie en voor den beklaagde werd 
aangevoerd, dat de argumenten die tegen de Grond- 
wettigheid van het besluit van 15 Ápril 1843 worden 
bijgebragt, in het onderwerpelijk geval meer klemden, 
omdat hier werkelijk eene eigendomsquestie mede in 
beoordeeling kwam, terwijl in het geval door den 
Hoogen Haad beoordeeld het wegen van het brood 
voor een maatregel van inwendig bestuur althans op 
zeer aannemelijke gronden kan worden gehouden. 

Iet is van belang dat alle twijfel over de al of niet 
verbindbaarheid van het koninklijk besluit van 15 April 
1843 in een thans vooral zoo aangelegen en voor regts- 
geleerden en staatshuishoudkundigen altijd zoo belang- 
rijk onderwerp als dat der broodzetting, geheel werd 


weggenomen door op nieuw eene beslissing van den 
Hoogen Raad ten onderwerpe uittelokken. 

‘ Assen, J Juli. Gisteren is hier onder bevel van 
den luitenant van Zöüben Sels een detachement dra- 
gonders, sterk 40 manschappen, van Deventer aange- 
komen, en heden naar Groningen getrokken; het had 
te Meppel 10 manschappen achtergelaten om daar de 
dusver ongestoorde orde te bewaren, Heden is hier 
het detachement drágonders onder luitenant Timauns 
teruggekomen, na te Groningen krachtdadig te hebben 
medegewerkt tot stuiting der wanorde, Ook is heden 
‘t garnizoen alhier versterkt met 30 man voetvolk ko- 
mende uit Koevrorden, 

— Maandag ek, zal van stadswege het bouwen van 
’t loeaal voor de teekenschool worden uitbesteed. 
Ook zal eerstdaags van stadswege met het aanleggen 
van den sedert lang ontworpen rijweg van hier naar 
ter Aart, om aantesluiten aan een reeds in de ge- 
meenteVries aanwezigen weg,een begin gemaakt worden, 

— In de naburige gemeente de Smilde is dezelfde 
maatregel als hierterstede (zie hierboven) omtrent het 
roggebrood genomen, 

Groningen, J Julij, Zondag en maandag zijn 
hier buitengewone maatregelen genomen tot bewa- 
ring der rust, Maandag werd ten gerolge van een 
tot dat einde genomen rnaatregel van ’t stedelijk be- 
stuur, mogelijk gemaakt door de welwillende mede= 
werking des handels, de prijs van 't roggebrood 28 
centen lager gesteld, zijnde eene pas binnengekomen 
lading rogge aangekocht, waardoor savonds te 7 uur 
bij publicatie de prijs van 4 ned, pond grof rogge- 
brood op 58 centen gesteld werd, Maandag avond 
tegen 9 ure verzamelden zich eenige jongens met luid 
gedruisch op de groote markt, waarbij zich al spoedig eene 
ontelbare volksmenigte aansloot; de geheele markt 
was letterlijk gevuld met menschen, waarvan verreweg 
’“t grootste gedeelte nieuwsgierigen. Dringen, sehreeu- 
wen, smijten met steenen en meer baldadigheden vie- 
len er voor, en ’t stadshuis werd met een geduchten 
overval van ‘t gemeen bedreigd, zoodat het noodzakelijk 
werd de militaire magt te hulp te roepen, Toen here 
haalde waarschuwingen en vermaningen tot rust niets 
baatten, en de toestand, omstreeks half 11, inderdaad 
hagchelijk begon te worden, heeft men op de me- 
nigte moeten vuren , met dat ongelukkig gevolg , dat 
vijf personen, waaronder nieuwsgierige toeschouwers 
der opschudding, gedood, en eenigen, men zegt zeven, 
gekwetst zijn. Dadelijk daarop werd de markt ont- 
ruimd en verspreidden zich de volkshoopen langs de 
straten , waar zij aan onderscheiden huizen , door ’t 
inslaan van glazen en ’t veroorzaken van tmeerdere 
schade, hunne baldadigheid botrierden. Bij dezen 
volksoploop zijn in de woning vanden hr Z. £. Nie- 
wold, een der aanzienlijkste graanhandelaren, alle de 
glasruiten en ook eenige meubelen verbrijzeld en 
pogingen tot plundering gedaan, ’tGelukte aan de 
krachtige houding der schutterij en militairen, ook 
weldra de straten te zuiveren en te 1 vre snachts was 
alles reeds rastig. Er hebben eenige arrestatiën plaats 
gehad , waaronder van 2 personen, die zich vermoer- 
delijk aan diefstal hebben schuldig gemaakt, 

Dingsdag heeft het stedelijk Bestuur verboden in 
hoopen van meer dan vijf personen zamentescholen . 
en snachts van 10 tot half 4 zonder wettige redenen 
op straat te zijn, en gelast alle societeiten en tap- 


perijen van savonds 9 tot smorgens 7 ure gesloten te 
houden. Op eene oproeping van ’t stedelijk Bestuur, 
gerigt tot de stemgeregtigde ingezetenen, hebben velen, 
en daaronder van de aanzienlijkste ingezetenen , zich 
als rustbewaarders aangesloten bij de schutterij en een 
korps studenten, dat zich onder bevel van een voor- 
malig officier der schutterij gevormd heeft, 

Tot nog toe is de rust niet weder gestoord geworden. 

Omtrent het voorgevallene van’ maandagavond wordt 
ons nog van zeer goederhand het volgende medegedeeld: 

»Na vruchteloos herhaalde poging om de op de groote 
markt verzamelde menigte tot verwijdering te bewe- 
“gen, werd aan de militaire magt de last opgedragen 
om dezelre desnoods met geweld te doen uiteengaan. 
Nu rukte een peloton infanterie met den hr waarne- 
menden provrincialen commandant aan ’thoofd, en 
terwijl de hoofdmagt, zoo militairen als schatterij , 
hare plaats, aan de noordzijde vant stadshuis, behield, 
voorwaarts, Nadat in ’t gezigt der menigte met scherp 
was geladen, werd zij met een allezins lofwaardig ge- 
duld door den majoor commandant aangemaand om de 
markt te ruimen. Deze pogingen werden voortgezet 
ondanks den overmoed der menigte, die de militairen 
met steenen begroette en tweemaal den majoor com- 
mandant trof, Eindelijk moest men geweld gebruiken 
en was dan ook in weinige oogenblikken, ten gevolge 
van ééne charge pelotonstuur, ondersteund door dra- 
gonders, de markt ledig, 

»'t Voorgevallene is alleen te wijten aan den over- 
moed van eenige dronkaards en leezloopers, die van 
de wanorde hoopten gebruik te maken om hunne plun- 
derzacht bot te vieren. Zoo niet eene menigte nieuwse 
gierigen hurne pogingen onwillens had ondersteund, 
zou men al dadelijk en zonder geweld de rust heb- 
ben kunnen handhaven. Andere beweegredenen van 
welken aard ook, had deze opschadding niet, De mi« 
litaire magt, de goede burgerij en bepaaldelijk ook 
de stedelijke schutterij hebben op de meest gepaste 
wijze met de regering zamengewerkt om de rust zoo 
spoedig te herstellen.” 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, 

Den 28 is ’t wetsontwerp tot regeling van munt- 
wezen verworpen met 27 tegen 26 stemmen, Daarna 
is de Kainer voor veertien dagen uiteengegaan, 

"t Voorstel van den hr Mof/man, om bij adres aan 
LM. te klagen over ’t handelstractaat met Belgie als 
bevattende bepalingen strijdig met de Grondwet, vond 
in de sfdeelingen weinig bijval, Zeer vele leden von= 
den in dat tractaat geene ongrondwettigheid, Men 
moest huns inziens niet vragen, wat men in de Grond- 
wet wenschte te lezen, maar wat er werkelijk stond; 
art, 57 nu draagt met zoovele woorden aan ZM, ’t 
regt op om alle verdragen (op eene hier niet in aan= 
merking komende uitzondering na) te sluiten; de letter 
Van ’tartikel was duidelijk, en de zin, dien de ree 
Bering daaraan geeft, met de letter overeenstemmende. 
Dat toch onder de bij art, 57 bedoelde verdragen ook 
die van handel en scheepvaart begrepen waren, scheen 
Ontwijfelbaar; komt de nationale wetgeving, de ree 
geling der inwendige belangen , naar de Grondwet, 
aan den Koning en de Staten-Generaal toe, de inter- 
hätionale wetgeving behoort thans grondwettig aan 
en alleen, „Al konden zij ook zoo iets in ’t afgetrok- 
BE con ceelijk goedkeuren, zij moesten toegeven, dat 
ĳ een handelsverdrag het tarief van in=, uit en doore 


voerregten kon worden gewijzigd, ’tgeen in °t trac- 
taat met Belgie geschied is. Buitendien oordeelde 
men algemeen, dat om grondwetschennis als beweeg- 
reden voor 'taanbieden van een adres aan ZM, aan- 
tenemen, de overtreding niet gegrond moest zijn op 
eene te betwisten uitlegging van een Grondwetsartikel, 
of op aan de slrijdigheid van ’t eene grond wettige voor- 
schrift met het andere ontleende redeneringen, maar, 
zooals bij ’t adres betrekkelijk Suriname ’t geval, was, 
stellig en bepaald moest kunnen worden aangewezen. 


Neerlands O.Indte. 

Met den landpost zijn berigten ontvangen van Batavia, luo- 
pende tot 30 April. De rust is op en buiten Java ongestoord 
gebleven. De ziekte die sedert geruïmen tĳd in de residen- 
tiën Kadoe, Baglen en Banjoemaas heerscht, is in eerstgenoemde 
residentie afuemend doch in de beide overige nog niet ver- 
minderd; ook de residentie Tagal is daarvan niet vrij gebhle- 
ven. In de geneeskundige behandeling der zieken wordt zoa 
veel mogelijk voorzien, waartoe verscheidene geneeshieeren 
steeds werkzaam zijn, terwijl bij de inlandsche bevolking meer 
geneigdheid bestaat, om de haar voorgeschreven geneesmid- 
delen te gebruiken en daaraan haar vertrouwen te schenken, 
dan dasver ’tgeval was. 

De Majoor-Adjudant Wertholen, tijdelijk belast met de 
fanctiën van resident ter zuid- en oostkust van Borneo, heett 
zich dadelijk na zijne komst aldaar, naar de mijnwerken in 
district Riam begeven, ter regeling der werkzaamheden der 
Ontginning. De put, welke naar de steenkolenlagen leiden 
moet, had reeds cene diepte van 21 ellen. De komst eener 
Chinesche Wankang van Canton had ’tuitzigt gegeven dat 
de gezagvoerder van dat vaartuig bij cene volgende reize 
Chineesche mijnwerkers zou aanbrengen. Op onderscheidene 
punten van Borneo hebben de zeervovers weder van tocne- 
mende stoutmoedigheid doen blijken. De kusten van Banka 
waren scdert eenigen tijd mede door hen verontrust. Op ’t 
naburige eiland Lepar hebben zij met 22 praaawen en onge- 
veer 300 man ecn aanval gedaan, maar zijn met verlies van 
9 man afgeslagen. Hunne vloot heeft zich daarna verdeeld 
en de kusten van dat eiland onveilig gemaakt, In hunne ge- 
vechten met de bevolking en met de kruisbooten hebben zij 
steeds ’t onderspit gedolven. Ook op Billiton heeft een treften 
met lien plaats gehad, waarbij 4 hunner zijn gevangen ge- 
maakt. ’tStoomschip Merapi en de schoeners /F indhond en 
Aruba zijn naar de wateren tusschen Borneo en Banka ver- 
trokken, om deze te bekruisen; terwijl de Bromo naar de 
Kangean-eilanden is gestoomd tot verjaging van zeeroovers, 
welke zich ook aldaar en in de nabijheid der eilanden Sapoec: 
en Gelie lawak (nabij de kust van Madura) vertoond en men- 
schen opgeligt hebben. Aan de incenzetting der ijzeren stoom- 
boot Onrust wordt met ijver gewerkt, terwijl daarmede ook 
spoedig een aanvang zal kunnen worden gemaakt met upzigt 
tot de stoomboot Borneo, waartoe de materialen den 20 April 
met het schip Mercator waren aangebragt. 

Geen vroeger is medegedeeld omtrent de meer gunstige 
gezindheid der bevolking op Bali, had zich bevestigd. Men 
ging, niettegenstaande ’Lstrenge verbod daartegen, voort met 
het ten verkoop brengen van ververschingen aan onze troepeu, 
die daarvan overvloedig worden voorzien. Onze viag werdt 
er geëerbiedigd. Twee schepen, die vlag voerende, zijn op 
de kusten gestrand en op hevel der vorsten gelieel kostelnos 
geholpen en bevrijd gebleven van aanranding of berooving. 
Bij de bevolking nam ’t vertrouwen op Ons gaandeweg toe, 
hoezeer de vorsten eene stroeve houding bleven aan den dag 
leggen. De kommissaris Maior werd te Buitenzorg verwacht, 
om verslag te geven van den staat van zaken op Bali. welke 
waarschijnlijk geene tweede expeditie vorderen: zal. 

Den 10 Mei zouden te Batavia voor den &tjminelen regrer 
teregtstaan de beschuldigden wegens de knevelarijen in ’t Ghe- 
ribonsche Brilleman en Barkeij. Deze zaak zou met bui- 
tengewone zorg onderzocht worden. De bekende feiten waren 


van dien aard, dat het publiek eene vrijspraak onmogelijk: 


achtte. Men verheugde zich dat de regering een einde wilde 
maken aan de schandelijke afzetterijen, die maar al te dikwerf 
in de meer afgelegen gewesten. hebben plaats gehad. 

Volledige kennis der wetten, die de verandering des damp- 
krings en de werking der magnetische kracht aan de opper- 
vlakte des aardbols en in deszelfs binnenste bcheerschen, is 
niet te verkrijgen zonder langjarige waarnemingen, op be- 
paalde uren van elken dag, met behalp van een aantal fijne, 
kostbare werktuigen verrigt, op eenige honderden, welligt 
duizenden standplaatsen, in alle maar eenigzins genaakbare oor- 
den der aardoppervlakte doelmatig daartoe uitgekozen. Deze 
werkzaamheden worden thans krachtdadig door de russische, 
de britsche, de fransche, de noord-americaansche regering 
bevorderd. In de laatste jaren heeft ook onze regering de 
bevordering der meteorologie door waarnemingen in onze ko- 
icnien, door hare ligging voor deze wetenschap zoo belang- 
rijk, ter harte genomen. Reeds sedert 1841 worden te Bui- 
tenzorg ep Java, op last des Ministers van Kolonien, gerc- 
gelde waarnemingen verrigt, vier of vijf malen daags, die 
roet loffelijken spoed in de verhandelingen der Eerste Klasse 
van ’tKoninklijk Nederl, Instituut aan de geleerde wereld 
worden aangeboden. Weldra zullen dezelve op zes andere 
punten van Neêrlands Indie worden aangevangen. Ook zul- 
len, verzekert men, eerlang in Suriname weerkundige waar- 
nemingen aan de vereischten des tijds voldoende, worden aan- 
zevanger. De gunstige gelegenheid, welke onze factorij op 
Decima aanbiedt, om van Japan, welk rijk dusver met angst- 
vallige bezorgdheid alle betrekkingen met de overige wereld, 
uitgezonderd Nederland, blijft afweren, weerkundige waarne= 
mingen te erlangen, is almede niet ontsnapt aan de weten- 
schappelijke belangstelling der regering. Van Decima zijn 
waarnemingen, met 1845 aanvangende, hiertelande ontvangen, 
lie ongetwijfeld eerlang aan de beoefenaars der wetenschap 
in drak zullen worden medegedeeld. 

Buitenland. 

In ’tbritsch Lagerhuis is door een lid voorgesteld 
en reeds, wat de hoofdbepalingen aangaat, goedgekeurd 
eene wet tot wering en voorkoming der prostitutie. 
Ben adres ten voordeele dier wet, door 100,000 
vrouwen onderteekend, is aan de koningin aangeboden. 

De vierde bundel gedichten des konings van Beijeren ziet 
het licht. Daarin is een sonnet, dat in verband met de on- 
langsche aftreding van ’t ministerie Abel zeer opmerkelijk is. 
De koninklijke dichter zegt: »Gij hebt mij ’tleven verbit- 
»terd; gij hebt over mij willen heerschen, maar beeft! Uwe 
»ondankbaarheid en uwe lasteringen zijn zonder voorbeeld. 
„Thaens zijn die donkere wolken voorbijgedreven, de hemel 
nis weer helder. Ik zegen de beslissende gebeurtenis, die 
„uwe magt voor eeuwig heeft vernietigd’ enz. Deze zin- 
spelingen op den val der ultramontaansche partij hebben in 
Duitschland groot opzien gebaard; op één dag zijn van dat 
gedicht te Munchen duizenden exemplaren verkocht. 

De Pruissische Landdag is na eene zitting van elf 
weken, den 26 gesloten, niet door den Koning maar 
door den Landdags-Commissaris. Deze verklaarde, 
dat eenige leden, die tot de door ZM. bevolene ver- 
kiezing van zekere commissien (als welke huns inziens 
inbreuk maakten op de regten der Stenden) geweigerd 
hadden medetewerken, daardoor pligtverzuim begaan 
Dadden, en dat de regering de achtbaarheid der 
wellen zou weten te beschermen; dat de Landdag 
minder vruchtbaar voor ’tland geweest is dan hij 
had kunnen zijn. Maar hij vertrouwde, met het oog 
op de Voorzienigheid, die Pruiscen in beslissende 
ovgenblikken steeds bijstond, dat het goede zaad hter 
Witgestrooid, zou aangroeïjen tot een vruchtbaren boom, 
en met het oog op der Stenden aan den dag gelegde 
Vietje «cor vorst ea vaderland, dat de wijd uiteen- 


loopende rigtingen zouden zamenwerken tot den stof. 
felijken en geestelijken bloei van Pruissen onder eene 
door de Stenden geschraagde en gehandhaafde onge- 
schondene kroon op ‘t hoofd zijner koningen: 


*,” Mine geliefde echtgenoote, J, A. Rikkers, 
beviel heden voorspoedig van eenen welgeschapenen 
Zoon. Mr. A. SLINGENBERG , 
Coevorden, 26 Junij 847, Notaris, 
zen De Erven wijlen Mejufvr. decker, te Assen, 
zijn voornemens publiek te verkoopen: Eea 
Muis en daarachter gelegen Grond, in de 
de Nieuwe Huizen te Assen, bevattende het Hute 
2 Voorkamers en Keuken, benevens Bovenka- 
mertje, en voorzien van wel= en regenwaterpom=. 
pen; — voorts een Tuin gelegen te Assen aan den 
Veeneweg, bij het eerste gangje, thans in gebruik bj 
Koop Meinders; het Muis te aanvaarden dadelijk na 
den toeslag, de Tuin bij het verlaten der huur 1847, 

Deze verkooping zal gehouden worden te Assen in 
het Koffijhuis bij Driessen, op dingsdag den zesden 
Julij 1847, des avonds te zeven uur te beginnen; 
zullende de verkooping in eene zitting bij inzate en 
palmslag afloopen, 

Het Huis is alle dagen te bezien en informatiën 
zijn te bekomen bij den ondergeteekenden Notaris. 
Assen, den 28 Junij J847. H.H, VAN LIER. 

x= De ondergeteekende berigt door dezen, dat zijns 
REKENING en VERANTWOORDING van zijne 
administratie, als Secretaris der Commissie ter ver- 
deeling der Markte van Hijken en van de in die 
hoedanigheid door hem ontvangene en uitgegerene gel= 
den, van af heden te zijnen kantore ter inzage van 
de belanghebbenden voorligt, 

Assen, J4 Mei J847, Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA, 
“Koevorden, 29 Junij. Rogge f 10.00; Boekweit f 12.00; 
Boter , ned. pond f 0.55. 

Hoogeveen, 29 Junij. Rogge f 15.50; Boekweit f 11.30; 
Haver f».»; Boter n. p. f 0.65. 

Ter markt aangebragt: 26 mudd. Rogge; 69 mudd. 
Boekw.; O mudd. Haver; 300 pond. Boter. 

Assen, 1 Juli. Rogge f 14.25 a f13.00; Boekw. f 11.00 
af 10.50; Aardappelen f 5.00 a f 4.00; Boter f 0.70 a f 0.65; 
Hooi f».» de 100 Ned. pond. ; Stroo f » ‚ de 100 Ned pond. 

Aantal: 29 mud Rogge; 19 mud Boekw., 13 mud Aardap- 
pelen; 49 Ned. pond Boter; O pond. Hooi ; O pond. Stroo ; 
34 Wagens. 

Kampen, 28 Junij. Tarwe f 17.50 a f18.50. Rogge 
f15af 16. Boekweitf 12af 12.50. Garstf9af9.50. Bo- 
ter } ton f17af17.75, 

Groningen, 29 Junij. Tarwe f 15af 16. Rogge f 11.50 
af 12.50. Boekweit f 9,80 af 11. Gerstf9.80a f 10.75, 
Dikke haver f5.10 af 6.55. Voerhaverf 4.80 af 5.55. Paar- 
deboonen f 12 af 12.50. Gort grove f 17.50 af 18.50, parel 
100 ned. pond f 25.00 a f 26,00. Raapolie per vat f/ 36. 
Daar er weer eenige ladingen graan aangekomen waren, en 
heden aan de beurs zeer weinig kooplust bestond, zijn meest 
alle graanartikelen merkelijk lager afgegeven. Tarwe 25ct, 
rogge f 4.50, boekweit 50 et, gerst 50 ct beneden de vorige 
prijzen verkocht. Haver zonder handel. Boonen en gort la- 
ger afgegeven. 

Amsterdam, 30 Junij. Werk. Sch. 21 pet 575 a 13; 
dito 3 pet 70; dito op resc. 3 pet 704; Werk. Sch. 4 
pct 891 a 3; Ol. leening 4 pct 89! a}; Am. Synd. 31 pet 
873; Mandelm. 4} pet 173% a 2; llaarlemmerm. 5 pet nan; 
Aand. Rijnspoorweg 4 1 pet nan; Aand. Holl, Spoorweg Maat- 
schappij 102, 
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Te Assen, bij van Goacuu en Cour, Provinciale Drukkers. 


